51. Zustandsanderung des Dampfes in den Dampfmaschinen.           ^O*
Hyperbel.    Daher nimmt der Danipfgehalt  fortwahrend   zu,   die Feuchtigkeit* ab, wenn das Indikatordiagramm nach der noch flacheren Kurve verlauft.    Fig. 81   zeigt   dies  fur   ein  Diagramni   der   obigen Mascliii*e stablich; vgl. auch Fig. 84, rechts den Verlauf im Entropiediagramm.         .
Die bei der Einstromung an den Wanden niedergeschlagene FeuchtigKcn-behalt ihre anfangliche Temperatur langer, als der bei der Ausdelmu.rig BH'n rasch abkiihlende Dampf. Da gleichzeitig der Druck fallt, so tritt eino sour schnell verlaufende Verdampfung dieser Niederschlage ein (Nachverdax:npfei*)» die noch durch die Warme der bei der Einstromung erhitzten Wan do' uut^r-stiitzt wird.
Die Verdichtungslinie im Dampfzylinder folgt im Gegensa/fcz   &ur &x~ pansionslinie nur ausnahmsweise   der  gleichseitigen Hyperbel.    Ohne  War in e-abgabe wahrend der Verdichtung wiirde sie nach dem Gesetz ^j1*1'    —" verlaufen, also schneller ansteigen als   die Hyperbel.    Letztere  wiirde also   Warmeentziehung  wahrend der Verdichtung   voraussetzen.    Da jedoch die Wande, wie Versuche von Callendar und Nicolson bewiesen haben, selbst wahrend der vorherge-gangenen Ausstromung nicht erheb-lich unter ihre Mitteltemperatur ab-gekiihlt werden, so geben sie beson-
ders im Anfang der Kompression Warme an den Dampf ab. Somit ist ein weit steilerer Verlauf der Verdichtungslinie als nachjpv=^konst. wahrscheinlich. Tatsachlich verlauft
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in der Mehrzahl der Palle die Verdichtungslinie erheblich iiber der Hyporbol, was sich besonders in einem viel hoheren Enddruck aufiert, als jpi? •-•-•• • kount . entsprechen wiirde (Fig. 80 und 82).
,   Man findet nicht selten in der technischen Literatur die AtisdolintingB-linie nach ^v^^konst. als ,,Isotherme" bezeichnet, obwohl jeder weiB, daB dtnn kleineren Druck bei feuchtem Dampf auch die kleinere Temperatur otitspricht. Diese Ausdrucksweise ist um so   rnehr  storend, als   die Isothermo    doH   Satt dampfs  gar   nicht  durch eine Kurve, sondern durch eine zur VolumQnachBo parallele   Gerade  dargestellt  wird.   Diese ebenso iiberfiussige  als   ftilH^hn Bezeichnungsweise, die aus der Theorie der Gase entlehnt ist, sollt©   vorrniocl<ui werden.   Nicht besser ist die in diesem Zusammenhange selbst in. den technischen Werken zu findende Bezeichnung ,,Mariottescho
b) HeiBdampf.
Die wirkliche Ausdehnungslinie verlauft bei HeiBdampfbetriob und  zwar  fallt   sie rase her als bei Sattdampf,  Fig. 45.    Dies   ist  ganr, im Einklang mit der Tatsache, daB im warmedichten GefaB der gleich.cn   Volum vorgroBerung bei   HeiBdampf ein starkerer Druckabfall entsprioht   aln   h^i Sattdampf.   Wenn nun auch der Warmeaustausch zwischen. Dampf tmd  Wari dungen die Verhaltnisse andert, so bleibt doch dieser grundsatzlicho   Unior-schied bestehen.
Bei Sattdampf verlauft die Ausdehnungslinie uber der Dampfadiabato. Bei HeiBdampf ist das gleiche der Fall. Sucht man Hyperbeln mit gebrochomm Exponenten zu ziehen, die sich den Linien der Indikatordiagramme moglicvhHt anschlieBen, so findet man, daB die Exponenten sich zwischen 1,25 und" 1 bo-wegen, niemals aber den adiabatischen Wert 1,3 erreichen.
Bei der Beurteilung der wirklichen Ausdehnungslinien ist wohl yt\i b«i« achten, daB der HeiBdampf schon beim Begin n der Ausdehnung weita/un nicht mehr die Temperatur besitzt, mit der er dem Zylinder aus der Leitung y,\i-